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Work Order ID 67377 
Page 1 
11111111111111111111111111111111111 
Thursday, March 17,2011 7:47:26 AM 


=-~=-~-==c.:.:..:::==_:::==...:==..:.:. 
Item 10: 
D4018-1 
Accept 
Setup Start 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111 
Revision 10: 
Stop 
Item Name: 
Rib 
1111111111111111111111111 
. 


Start Date: 
3/1712011 
Start Qty: 1.00 
111111111111111 
Cust Item JD: 
Required Date: 3/17/2011 
Req'd Qty: 1.00 
Customer: 
111111111111111 
Reference: 


Run 
Start 
1111111111111111111111111 
Approvals: 
Process Plan;·· .Jvv..~" 
·--~ate: 1\-6)- \'-"Tooling: 
Date: 


QC: 
____.__ ~_______ Date: 
SPC (YIN): 
Date: 
Stop 
1111111111111111111111111 


Sequence IDI 
Operation 
Set Upl 
Tool 10 
Tool # Plan 
Accept 
Reject 
Reject 
Insp. 
Work Center ID 
Description 
Run Hours 
Code 
Qty 
Qty 
Number 
Stamp 


100 


1111111111111111111111111 
Large Fab 


Large Fab 


110 


1111111111111111111111111 
QC 


Q\lality Control 


120 


1111111111111111111111111 
Packaging 


Packaging 


0.00 


Memo 
0.00 


1- Cut tube as per dwg D4018 
2- debur and remove identification markings 


QC6- Inspect dimensions to drawing 
0.00 
4_LI­ 
0.00 
Memo 


Identify as per dwg & Stock Location:-¥ 
0.00 


Memo 
0.00 


.. 
,. 


Work Order ID 67377 
Page 2 
11111111111111111111111111111111111 
Thursday, March 17,2011 7:47:26 AM 
='-'-==-- 
---- 
-- 
---;:----=-= =:---:c_===-=====---= 
:..=.=:=-~:=====-c=~:::::::::::::::~=======:::=:=:===:::::c=-=---c:- 
Item ID: 


Revision ID: 


D4018-1 
Accept 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II 
Setup Start 
1111111111111111111111111 


Item Name: 
Rib 
Stop 
1111111111111111111111111 


Start Date: 
3117/2011 
Start Qty: 1.00 
111111111111111 
Cust Item ID: 
Required Date: 3117/2011 
Req'd Qty: 1.00 
111111111111111 
Customer: 


Reference: 
----------­ 
- ----­ 
- 
Approvals: 
Process Plan: __~__ Date: 
Tooling: 
Date: 
Run 
Start 
1111111111111111111111111 


QC: __ 
__________ Date: _______ SPC (YIN): 
_____ Date: _____ 
Stop 
1111111111111111111111111 


--------= -- --.--­ 
Sequence IDI 
Operation 
Set Upl 
Tool ID 
Tool # 
Plan 
Accept 
Reject 
Reject 
Insp. 
Work Center ID 
Description 
Run Hours 
Code 
Qty 
Qty 
Number 
Stamp 


130 
QC21- Final Inspection Work Order Release 
0_00 


1111111111111111111111111 
If/d1cIfF 
QC 
0_00 
Memo 


Quality Control 
{l11-03-/7 
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Picklist Print 
Page 1 
Thursday, March 17, 2011 7:47:22 AM 
--_ .._------_.__ . ---~ 
Work Order 10: 67377 
11111111111111111111111111111111111 
Parent Item: 
D4018-1 
111111111111111111111111111111111111111111111 
Parent Item Name: 
Rib 
Start Date: 3117/2011 
Required Date: 3/17/20 II 


Start Qty: 1.00 
Required Qty: 1.00 


Comments: 
IPP RevA: new issue DD 09.11.26 verified by:EC 
IPP Rev:B as 
per dwg revA 10.03.15 verified 
IPP Rev:C as per dwg 
RevB DD 10.04.16 verified by:EC 
IPP Rev:D as per dwg revC DD 
10.08.18 verified by:EC 
IPP Rev:E 
11.01.31 chg qc5 to6 DD 
verified by:ec 


Component Item 101 
Replacement Mfg! 
Bin 
Primary 
Last 
Route 
Unit of 
Qty on 
Qty per Kit 
Total 
Qty 
Date 
Status 
Item Name 
Item ID 
Purch 
Item Location 
Location 
Seq 10 
Measure 
Hand 
Qty 
Issued 
Issued 


M304TSO.750W.049 
Purchased 
No 
100 
f 
224.8708 
4.73 
~78947 


111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
111111111 
~t'~ 
304 SQ Tube .75x.75x.049W 


Location 
LocCode 
~ 


MATOl8 
224.8707578 


114298 
3.6845E-05 
114323 
8.15031894 
114677 
0.00001 
114835 
0.000039 
114992 
8.8798 
115260 
9.1239 
116319 
7.2604 
116509 
12.4 739 
116719 
2.418053 
116788 
23.2148 
117029 
153.3495 


- 


8 
6 
5 
3 


D 


c 


A 


--­ 


I 


""'"I 


NOTES: 
') MATERIAL -1: AISI 304/316 SEAMLESS STAINLESS STEEL SQUARE TUBE. 0.75 X 0,75 X 0,049 WALL 
REF DART SPEC, M304TSO.750W,049 


56.75 


~ 


55.25 
REF 


04018-1 RIB 


55.25 


04018-3 RIB 


6,67 


04018-5 RIB 


D 


0,049 
REF 


fI==:-(,Z3-77 
c 
1JC 


REF 


0,049 
REF 


s 


-3 & -5: AISI 3041316 SEAMLESS STAINLESS STEEL SQUARE TUBE. O.SO X O,SO X 0,049 WALL 
REF DART SPEC, M304TSO.500W.049 
DART AEROSPACE LTD 
A 
HAINKESBURY. ONTARIO, CANAOA 
DRAWING NO, 
REV, C 
2\ FINISH: NONE 
4018 
3 TOLERANCES: PER DART aSl 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 
D 
SHEET 4 OF 4 
4! UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED 
TrrtE 
SCALE 


_ ~~~:BIDR~t~N~:~F:Tc~HA~Af~lb~~:P:~:f~S~:O:'O~OO:T:O:O:'0~1_0~M=AX=-__-.______~~~~=-'-____~~~____-r________~~~~~______~~~~~~~~tiS~1~'O~R~T~BA~S~K~E~T~L~I~D~A~S~S~Y~3~5~O~N~TSJ 
7) WEIGHT: SEE ASSEMBLED WEIGHTS 
-----­ 


6 
3 
2 
8 
7 


